Mgr EMIL 


ECZKO 


ur. 4. X. 1926 r. we Lwowie 


zmarł nagle w dniu 22 marca 1977 roku 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Pod- 
górskim do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek 
dnia 25 bm. o godzinie 12, o czym zawiadamiają: 


ŻONA, SIOSTRA I BRAT. 
MSZA ŚWIĘTA za spokój Duszy $. p. Zmarłego od- 


prawiona zostanie w dniu pogrzebu o godzinie 9.00 


w kościele parałialnym św. Szczepana. 


URUGOWA SPÓOŁDZIBLNIĄ PRACY 
SFoLARZY I PRACOWNI. POGRZEBOWYCH 
Zakład Mr 2 
Kraków, tl. Kopernika m — Toleżcg 506-8 D. Z. 2750/77 — 30 


